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■INVERTER-B Unit 


U.CODE RU NTKA070WJZZ 


VS2 VCC GND N2 P2 
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■INVERTER GROUND-A Unit 


R7602 
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■INVERTER GROUND-B Unit 


U.CODE 


OSTEMPSGND REG IS2 N.C 
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